S-A P 


ANTONI 


CHLIFALS 


INZ. ARCHITEKT 
UKOCHANY MAZ, DZIADZIU I WUJCIU 


przeżywszy lat 80, zmarł dnia 15. I. 1980 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia{18 bm. o godz. 14.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


i zalu: 


ŻONA Z DZIEĆMI, SIOSTRZENICE I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 18 bm. o godz. 7.30 w kościele parafialnym św. Kazimierza. 


W.U.3.P. „EROMADA” 
D. Z. 20/80 - 30 


